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Komunikat 25 


Frakcjonowaną dystylację benzyny oraz 
mieszanek napędowych, zawierających bądź 
alkohol, bądź też spirytus, wykonano, po- 
slugując się dwoma przyrządami: znormalizo- 
wanym przyrządem Englera, oraz nowym 


do chłodnicy D, z drugiej strony, do t. zw. 
kroplomierza Æ; kroplomierz ten umieszczo- 
ny jest w rozszerzeniu F, połączonem bezpo- 
średnio z trójdrożnym kurkiem K. Jedno 
odprowadzenie H od tego kurka połączone 


typem przyrządu dystylacyjnego, skonstru- 
owanym ostatnio przez W. Świętosław- 
skiego (rysunek 1). 

Wspomniany nowy przyrząd składa się 
z kolby dystylacyjnej tychsamych wymiarów 
co kolba Englera, z tą jednak różnicą; 
że boczna rurka, po której w przyrządzie 
Englera para przechodzi ku pochylonej 
ku dołowi chłodnicy, jest zagięta w końcu ku 
górze i połączona z pionową chłodnicą zwrotną: 
Na rysunku I przedstawione są dalsze szczegóły 
konstrukcji tego przyrządu. Tak więc rurka B, 
nachylona pod tym samym kątem 75° jak 
iw normalizowanej kolbie Englera, two- 
rzy kolano Č, prowadzące, z jednej strony 

*) Badania przeprowadzono naddziesięcioma mie- 
szankami; skład mieszanek podajeniy poniżej: 

PA 50 spiryt. 949 -+ 30 benzyny -- 20 benzolu 


+ 8 eteru 
PB 50 alk.abs. -+ 40 benzyny + 10 benzoln 
PC 50 spiryt. 92? + 20 gazoliny -+ 30 benzolu 


PD 50 spiryt. 920 


20 benzyny + 30 benzolu 


Rysunek 1 
Zmodyfikowana kolba Englera zaopatrzona w kurek 
trójdrożny i kroplomierz. 


+ 5 eteru 
DA 70 spiryt. 92° -+ 80 eteru 
DB 90 alk. abs. + 10 eteru 
KP 30 alk. abs. + 70 benzyny 
S 86 spiryt. 85% + 10 benzyny + 2 benzolu 
+ 2 eteru 
JA 40 spiryt. 96° -- 50 benzolu + 10 solvent 
nafty + 0,5 oleiny 
25 benzyny + 45 benzolu 
+ 0,5 oleiny. 


jest z kolbą dystylacyjną tak, aby w przy- 
padku odpowiedniego połączenia skondenso- 
wana ciecz mogła ściekać z chłodnicy przez 
kroplomierz, kurek i rurkę H z powrotem do 
kolby dystylacyjnej. Drugie odprowadzenie 
I daje możność zbierania dystylatu w odbie- 


JB 30 spiryt. 960 


ZE 
H 
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ralniku. W tym przypadku kurek K zamykać 
powinien komunikację pomiędzy przestrzenią F, 
w której znajduje się kroplomierz, a ściekową 
rurką H, natomiast łączyć powinien tę prze- 
strzeń z odpływem 7. 

Zalety tego przyrządu, mogącego siużyć 
zarówno w przypadku dystylacji benzyn lub 
nafty, jak też wszelkiej innej, polegają na tem, 
że zapomocą niego oznaczyć można dokładnie 
nietylko początkowy punkt dystylacji, ale przez 
odpowiednie zamknięcie odpływu 7 można 
dokładnie oznaczyć temperaturę wrzenia po- 
zostałości w stanie pewnej ustalonej równo- 
wagi, a nie w przebiegu kinetycznym dysty- 
acji, jak to ma miejsce w przyrządzie Engle- 
ra. Pozatem ustawienie w przestrzeni F krop- 
lomierza daje możność uprzedniego dokładnego 
oznaczenia prędkości parowania wrzącej cieczy, 
a więc ilości kropli, spadających w Æ w jed- 
nostce czasu. W przypadku występowania 
bardzo lekkich frakcyj w badanej mieszaninie, 
możliwe bywa również przybliżone oznaczenie 
ilości strat, powstających w początku dysty- 
lacji dzięki niecałkowitemu skropleniu pary. 

Badania nasze nad mieszankami napędowemi 
wykonane zostały równorzędnie w przyrządzie 
Englera i w przyrządzie wyżej opisanym. 
Okazało się przytem, co było zresztą do prze- 
widzenia, że krzywa przebiegu dystylacji frakcjo- 
nowanej, przeprowadzonej w nowym przyrzą- 
dzie, rozpoczyna się zazwyczaj od punktu 
leżącego o kilka stopni niżej, aniżeli w przypad- 
ku użycia przyrządu Englera. Jest to zro- 
zumiale dlatego, że w chwili rozpoczęcia dysty- 
lacji w przyrządzie Englera termometr nie 
jest dostatecznie wygrzany, aby można było roz- 

począć odczytywanie temperatur w przyrządzie 
zaś Świętosławskiego rozpoczynamy 
dystylację przy polączeniu kroplomierza z rur- 
ką H, a więc utrzymujemy pewien czas wrzenie 
w przyrządzie, nie odbierając dystylatu. Mamy 
więc czas dostateczny i od nas zależny do należy- 
tego wygrzania termometru. 

Możemy również odpowiedzieć na pytanie, 
czy całkowita ilość pary, wchodzącej do chłod- 
nicy D wraca zpowrotem do kolby, czy też 
część jej nie kondensuje się wcale i uchodzi 
nie skropliwszy się przez chłodnice. W tym celu 
notujemy czas pojawienia się pierwszej kropli 
w kroplomierzu, następnie czas, kiedy na termo- 
metrze mogliśmy rozpocząć odczytywania, a na- 
stępnie możemy notować, jak się zmienia w dal- 


14 (1930) 


szym ciągu temperatura wrzenia badanej cieczy 
w czasie. Po upływie pewnego czasu, a więc, 
kiedy w kolbie pozostaną takie tylko substancje, 
których pary zdolne są całkowicie kondensować 
się w chłodnicy, termometr wskazywać będzie 
niezmienną temperaturę wrzenia. Z przebiegu 
opisanego zjawiska można do pewnego stopnia 
ekstrapolować początkowy punkt wrzenia cie- 
czy, któryby wskazał termometr, gdyby wszyst- 
kie bardziej lotne frakcje kondensowały się 
i wracały zpowrotem do kolby. 

W przypadku mieszanin spirytusowo-benzy- 
nowych, lub alkoholo-benzynowych z dodat- 
kiem benzolu, eteru i t. p. przyrząd, o którym 
mowa, umożliwiał bardzo dokładne zbadanie 
punktu załamania krzywej dystylacji w miejscu. 
w którem kończyła się dystylacja zespołów 
azeotropowych, a rozpoczynała się zwykła 
(zeotropowa) dystylacja pozostałych węglowo- 
dorów. z 

Węglowodory te nie dystylowały z alko- 
holem w postaci zespołów azeotropowych bądźto 
dlatego, że ich punkt wrzenia był za wysoki, 
aby móc wytworzyć azeotrop z alkoholem, 
albo też dlatego, że ilość użytego w mieszaninie 
alkoholu była niedostateczna, aby utworzyć 
zespół azeotropowy z frakcjami wyżej wrzącemi. 

Niżej przytaczamy dla benzyny i wszystkich 
mieszanek dane przebiegu dystylacji równo- 
rzędne w normalizowanym przyrządzie E n g l e- 
ra (na wykresach linją przerywaną) i w no- 
wym przyrządzie (linją ciągłą), załączając jed- 
nocześnie wykresy przebiegu tej dystylacji. 


„BZŻ 
Aparat Aparat 

E aglerowski Świętosławskiego 

początek em? cem? 
dystylacji 46-560 1,4 46-650 1,6 
56-669 2,3 56-669 3,0 

66-769 3,8 66-760 5,4 

76-869 4,3 16-860 2,8 

86-960 6,2 86-969 1,8 


96-106 4,2 
106-1160 7,4 
116-1269 10,6 
126-1360 17,6 
136-1460 15,8 
146-156? 11,9 
156-166? 7,3 
166-1780 4,5 


96-1060 4,5 
106-1160 7,1 
116-1260 11,8 
126-1360 16,8 
136-1460 17,8 
146-1609 17,5 
160-1709 5,5 
170-1789 2,2 


pozost. w kolbie 24 2,0 
99,0 99,8 

straty przy dystylacji 1,0 0,2 
* 100,0 100,0 
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o 80 90 100% 


- Aparat 
Swiętosławskiego 


em? 

56-67,59 17,0 
67,5-70,0 12.4 
70,0-73,0 21,0 
73,0-75,0 17,2 
75,0-77,0 18,3 
77,0-80 5,0 
42-165 7,2 
1,4 

99,5 

0,5 

100,0 


40 
Rys. 2 
Przebieg dystylacji benzyny. 
BAR 
Aparat 
Englerowski 
początek cm? 
dystylacji 59-709 24,0 
70-749 30,0 
14-770 30,0 
11-790 6,5 
przeskok 4 
azeotropowy | 
140-160% 6,0 
160-1639 1.5 
pozostałe 1,8 
99,8 
strata 0,2 
100,0 
17 


Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej PA. 


Ka o 
Rys. 3 
„B.B. 
Aparat 
Englerowski 
początek em? 
dystylacji 58-680 6,7 
68-709 5,6 
70-759 28,3 
15-779 30,0 
przeskok 77-18,5 11,8 


azeotropowy a 
L 

135-1459 1 

145-155 l 

155-1630 2,8 

8 


pozostał. .2, 


strata 0.8 


~ Aparat 
Swiętosławskiego 
em? 
56-667 4,0 
66—709 7,8 
70-73,5 19,7 
73,5-76 18,6 
75-770 24,5 
177-189 1.6 
135-1450 | 
145-1550 i 


155-1659 
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Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej PB. 


Rys. 4 
»P.0.” 
Aparat 

Englerowski 
początek cm? 
dystylacji 50-60° 10,2 
60-709 32,7 
10-759 26,5 
15-800 27,4 
pozostałość w kolbie 1,2 
98,0 
strata 2,0 


Aparat 
więtosławskiego 
em? 
46-639 21,4 
63-679 13,5 
67-709 12,4 
10-14" 19,6 
4-770 24,0 
1-799 TS 
0,6 


Uh 


b 


Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej PC. 


Rys. 5 
BDO 
Aparat 
Englerowski 
początek cm? 
dystylacji 58-709 31,4 
70-749 30,0 
74-77% 25,3 
77-780 6,3 
A 
przeskok 
azeotropowy 4 
140-1600 4,8 
pozostało 1,0 
98,8 
strata 1,2 


- Aparat 
Swiętosławskiego 


Rys. © 
Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej PD. 
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początek 
dystylacji 


10° 


pozostało 


strata 


POA SS 
Aparat 
Englerowski 

cm? 
45-550 5,1 
55-600 10,0 
60-709 15,2 
10-779 17,8 
7-189 23,5 
18-799 20,0 
t 79-809 3,8 
80-840 3,2 
0,5 
99,1 
0,9 
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„ Aparat 
SŚwiętosławskiego 
em? 
47-550 14,6 
55-60° 10,6 
60-70° 15,0 
70-770 17,8 


77-77,4 26,3 
77,4-80 8,5 
80-819 6,0 

1,1 


Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej DA. 


początek 
dystylacji 


Rys. 7 
DBA" 
Aparat 
Enaglerowski 
em? 
60-700 4,4 
70-750 40,7 
75-770 13,2 
77-780 22,8 
78-790 6,0 
19-809 2,0 


Aparat 
Świętosławskiego 

cm? 

63-709 7,1 
70-769 18,1 
76-76,8 36,1 
16,8-779 21,0 
77-77,5 15,4 
77,5-78,5 1,4 
Di 


Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej DB. 


początek 
dystylacji 


przeskok 
azeotropowy 


pozost. 


strata 


Rys. 8 

RE 

Aparat 
Englerowski 
em? 
55-609 2,0 
60-709 12,0 
10-759 18,3 
75-770 18,3 
77-799 5,4 

U 

120-1309 8,0 
130-140 11,0 
140-150% 12,3 
150-1600 5,2 
160-1700 4,4 
2,0 
98,9 
CH 
100,0 


Aparat 
Świętosławskiego 


23,8 
15-760 11,4 
76-770 9.0 
17-809 1,2 
A 
| 
4 
128-140% 13,7 
140-150° 12,2 
150-160° 8,0 
160-176° 5,3 
3,0 
99,4 
0,6 
100,0 
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Rys. 9 
Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej KP. 


KE? sl HI 
Aparat Aparat 
Englerowski Świętosławskiego 

początek em? em? 
dystylacji _ 65-700 3,8 63-700 6,8 
10-779 30,0 70-750 16,3 

10° | 17-790 31,0 15-779 10,7 

19-809 17,0 71-189 23,6 

80-909 14,5 78-799 25,6 

90-1009 3,7 79-869 11,7 

86-989 2,4 

2,7 

99,5 99,8 

strata - 0,5 0,2 
100,0 100,0 


Rys. 10 
Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej 5. 


Zaznaczyć należy, że w przypadku ostrego 
załamania krzywej dystylacji, nowy przyrząd 
dystylacyjny dawał możność notowania tem- 
peratur wrzenia co jedną, dwie lub trzy krople, 
co umożliwiało stwierdzenie dla pewnych mie- 
szanek np. KP lub PA, że oddystylowanie 
8-miu kropli wystarczało na to, aby nastąpił 
przeskok temperatury wrzenia od 78,30 do 
temperatury leżącej ponad 1260, 

Niezależnie od tego przytaczamy dane 
przebiegu dystylacji, oraz krzywą tego prze- 
biegu dla t. zw. benzyny normalnej, nabytej 
od firmy ,„„Kahlbaum*'. Różni się ona od benzyn 
handlowych tem, że granice jej dystyłlacji 
są bardziej wąskie. 
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Benzyna normalna (Kahlbaum) 


początek 
dystylacji 66-69 22,5 
69-70 22,8 
10-72 25 
12-15 17,2 
15-84 9.4 
84-88 1,4 
pozostało 1,5 
99,8 
strata 0,2 


Rys. 11 
Przebieg dystylacji banzyny normalnej „Kahlbaum” 


Porównując ze sobą krzywe dystylacji 
zbadanych przez nas mieszanek napędowych, 
możemy stwierdzić, że dzielą się one na trzy 
grupy. Do pierwszej należy benzyna handlowa, 
której przebieg dystylacji wskazuje na stosun- 
kowo małą ilość substancyj, dystylujących 
poniżej 110% (około 20%). Dalej następują 
frakcje, wrzące w granicach od 110 — 160", 
przyczem oddystylowuje w tych granicach 
olbrzymia część materjału. Dystylacja kończy 
się praktycznie w temperaturze nieco niższej 
niż 180°. 

Do drugiej grupy należą mieszanki spiry- 
tusowo-benzynowe, lub spirytusowo-benzyno- 
benzolowe, w których alkohol, względnie spi- 
rytus występuje jako czynnik azeotropu- 
jący. 

Va rysunku 12 przedstawione są przebiegi 
dystylacyj tych mieszanek spirytusowych, 
w których alkohol lub spirytus odgrywa rolę 
czynnika azeotropującego i dzięki temu przy- 
czynia się do obniżenia punktu wrzenia części 
węglowodorów, wchodzących w skład benzyny 
handlowej. Obserwujemy więc w zależności 
od ilości użytego alkoholu zjawisko dystylacji 
azeotropowej znacznej części węglowodorów 
wyżej wrzących w t wrzenia niższej od 0 wrze- 
nia czynnika azeotropującego, (78,30%), a więc 
alkoholu. Porównując ze sobą mieszanki 
o których mowa, a więc PA, PB, PD,i KP 
możemy stwierdzić, że im więcej użyto do mie- 
szaniny benzolu, tem dalej się przesuwa prak- 
tycznie pionowa linja, odcinająca część dysty- 
lacji azeotropowej od pozostałej części, która 
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przedstawia przebieg frakcjonowanej dysty- 
lacjj zeotropowej pozostałych węglo- 
wodorów. Ponieważ zatem w składzie mie- 
szanki PD mamy największą ilość, bo 30% 
AAA benzolu, stwierdzamy, że około 92% 


Rys 12. 
Położenie przeskoków azeotropowych mieszanin KP, 
PB, PAY- PD. 


mieszanki dystyluje w temperaturach leżących 
niżej aniżeli 78,30. Zaznaczyć należy, że niezna- 
czna część dystylująca w granicach od 78,30 i 80° 
należy do frakcji, która azeotropową już nie 
jest. Składać się ona musi z węglowodorów, 
których punkty wrzenia są tak wysokie, że 
dzięki temu nie mogą one tworzyć z alkoho- 
lem etylowym mieszanek azeotropowych, (po- 


równ. to, co mówiliśmy o składnikach Ë, E, P. 
w poprzedniej części tej pracy). Ponieważ 


jednak istnieje zapewne ciągłość zjawisk, za- 
chodzi prawdopodobnie stopniowe przejście 
od punktu 78,3° zaniku azeotropji do tempe- 
ratur wyższych znaczy to, że węglowodory, 
posiadające punkt, wrzenia graniczny lub nieco 
wyższy od granicznego, tworzyć muszą w mie- 
szaninie z alkoholem wybitne odchylenie do- 
datnie od prawa Raoulta. Dzięki temu 
dystylacja mieszanin alkoholu z takiemi węglo- 
wodorami przebiegać będzie w temperaturze 
niższej, niżby to wypływało z prawa Raoul- 
ta, jednakże punkty te leżeć będą powyżej 
punktu wrzenia czynnika azeotropującego, 
a więc 78,0. Zjawisko to występować może 
tem jaskrawiej, im więcej użyjemy czynnika 
azeotropującego. Stąd wynika, że przeskok 
azeotropowy od 78,3% do temperatur znacznie 
wyższych, znamionujących dystylację zeo- 
tropową, będzie tem gwałtowniejszy, im 
w mniejszej ilości użyty będzie czynnik azeo- 
tropowy, w danym przypadku alkohol. W chwili, 
kiedy ostatnia kropla alkoholu  oddysty- 
lowaną została, obserwujemy w przypadku 
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n. p. mieszanki PD gwałtowny przeskok od 
78,80 do 1420, poczem następuje oddystylo- 
wanie zeotropowe (zwykłe) pozostałych węglo- 
wodorów. Przebieg bardzo podobny posiada 
mieszanka PA. Przeskok następuje tutaj w chwi- 
li, kiedy oddystylowano 90,5%. Zwykła dy- 
stylacja zeotropowa zaczyna się od 146°. 
Być może zresztą, że zamiana 30 części 
benzyny i 20 części benzolu na 30 części 
benzolu i 20 części benzyny nie wplywa za- 
sadniczo na przebieg dystylacji azeotropowej 
i ujawniona różnica w położeniu przeskoku 
uzależniona jest od zwiększonej dawki eteru 
w mieszance PD. [naczej rzecz się nieco 
przedstawia w przypadku mieszanki PB. Nie 
posiada ona wprawdzie wcale eteru, dzięki 
czemu pionowa linja przeskoku powinnaby 
się automatycznie cofnąć, jednakże cofnięcie 
to jest większe od pięciu podziałek na skali, 
co odpowiadałoby usunięciu eteru z jej 
składu. Przechodząc wreszcie do mieszanki KP, 
w której to użyto nie 50%, ale 30%, objęt. 
alkoholu, zauważymy, że przeskok od dysty- 
lacji azeotropowej do zwykłej następuje po 
oddystylowaniu 82%, objętościowych, zwykła 
zaś dystylacja rozpoczyna się w 1280, nie 
od 14ż0, 144% względnie 137°, jak to ma miejsce 
przy dystylacji mieszanek PA, PB, PD. 

Zupełnie odrębne stanowisko zająć musimy, 
analizując przebieg dystylacji mieszanki PC 
posiadającej oprócz 50%, obj. 920 spirytusu, 
20% gazoliny i 30%, benzolu. W danym przy- 
padku niewątpliwie występuje również dysty- 
lacja zespołów azeotropowych. Ponieważ jednak 
temperatura wrzenia benzolu wynosi 80,20, 
a gazolina nie posiada węglowodorów o punk- 
tach wrzenia dostatecznie wysokich, aby 
nastąpił zanik dystylacji azeotropowej, cała 
więc ilość mieszaniny dystyluje w temperatu- 
rach leżących poniżej 80%. We frakcjach tych 
znajdują się również zespoły trójskładnikowe, 
zawierające wodę. Dlatego też nie notujemy 
w tym przypadku raptownego przeskoku od 
dystylacji azeotropowej do zwykłej. Zauważyć 
należy również, że zużycie alkoholu, jako 
czynnika azeotropującego, na dystylację azeo- 
tropową jest tem mniejsze, im niższe punkty 
posiadają składniki, tworzące z nim zespoły 
azeotropowe. Dlatego też 50%, objętościowych 
920 alkoholu wystarcza dla azeotropowego prze- 
biegu dystylacji całkowitej ilości użytej mie- 
szaniny. 
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Do trzeciej grupy krzywych przebiegu 
dystylacji należą krzywe podane na rysunku 3. 
Charakteryzują one przebieg dystylacyj mie- 
szanek DA, DB i S. Pierwsze z nich utworzone 
są z alkoholu i eteru (DB) lub też z surówki 
(920) i eteru (DA). Ponieważ ani alkohol ani 
spirytus nie tworzą z eterem zespołów azeo- 
tropowych, krzywe charakteryzują przebieg 
dystylacji zeotropowej (zwykłej). 


100 


20 30 40 60 % 


Rys 13, 
Zestawienie krzywych dystylacji mieszanek nie 
ujawniających przeskoku azeotropowego. 


Nieco inne miejsce zajmuje mieszanka AS. 
zawiera bowiem oprócz 86%, obj. 85% alkoholu. 
2% eteru, 2% benzolu i 10%, benzyny. 
Dwa ostatnie składniki oczywiście tworzą 
z spirytusem, użytym w wielkim nadmiarze 
zespoły azeotropowe potrójne (węglowodór 
-alkohol-weda), oczywiście więc cała zawartość 
benzenu i wszystko to, co w benzynie azeo- 
tropowo oddystylowane być może, oddystylo- 
wuje w odpowiednio niskich temperaturach. 
Pozatem do dystylatu przechodzi spirytus 
o większej zawartości alkoholu, niż użyty do 
mieszanki. Pozostała reszta alkoholu, wody 
i węglowodorów niżej wrzących  dystyluje 
w wyższych temperaturach, jednakże i tutaj 
zauważyć możemy odpędzanie węglowodorów 
niżej wrzących, w t* poniżej 1000, dzięki wy- 
stępowaniu odchyleń dodatnich od prawa 
Raoulta zespołów, utworzonych z węglo- 
wodorów, posiadających wyższy punkt wrze- 
nia, aniżeli graniczny, umożliwiający wystę- 
powanie zjawiska azeotropji. Charakterystycz- 
ne zagięcie i brak raptownych przeskoków 
jest tego najlepszym dowodem. 

Ponieważ mieszanki JA i JR zostały zgło- 
szone później podajemy oddzielnie wyniki 
i wykresy przebiegu ich dystylacyj. Posiadają 
i one przeskok azeotropowy, a mianowicie: 
JA w punkcie 79,5%, JB zaś w punkcie 80,2, 
jednak z powodu późnego zgłoszenia nie są 
ich krzywe umieszczone na wykresie 12-tym, 
dającym zestawienie mieszanek, dystylujących 
z przeskokiem azeotropowym. 
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GE BE 

Aparat 

Englera 

em? 
167-70% 33,2 
70-73° 31,0 
13-760 ` 13 
76-780 3,8 
78-79,5 1,3 
przeskok p 1 
azeotropowy | 

108-118% 2,8 
118-1289 2,0 
128-1389 2,0 
138-1489 2,3 
148-1589 1,6 
158-168% 1,3 
168-178% 0,8 
178-188 0,8 
188-192 0,6 
pozostaje Eat 
98,2 
strata 1,8 


Rys. 14 
Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej JA. 


„JB”. 
Aparat 


Engl 


64-679 
67-709 
10-739 
183-769 
76-80,29 
przeskok jj 
azeotropowy | 
105-1150 
115-125 
125-1359 
135-1459 
145-155 
155-1659 
pozostaje 


straty 


era 
emè? 
4,8 
20,9 
31,6 
15,4 
5,5 
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Aparat 
Świętosławskiego 
em? 
64-70° 33, 
70-739 33,2 
78-769 12,4 
76-789 3,6 
78-79,5 2,7 
A 
| 
| 
108-1180 2,1 
118-1289 2,4 
128-1389 2,4 
138-148 1,6 
148-1580 1,9 
158-168% 1,1 
168-1789 0.8 
178-188% 0,8 
188-1929% 0,4 
1,5 
99.9 
0.1 


Aparat 
Świętosławskiego 

em? 
57-679 3,8 
67-709 23,4 
70-730 32,8 
18-769 14.3 
76-800 ` 5,4 

A 

| 

U 
105-115% 4,9 
115-125% 4,5 
125-1350 3,3 
135-1459 2,2 
145-155% 1,4 
155-165% 0,6 
2,0 
98,6 
1,4 
100,0 


10 20 30 40 50 60 70 80 S0 
Rys, 15 
Przebieg dystylacji mieszanki spirytusowej JB. 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW. 


1. Opisano działanie nowego przyrządu do dy- 
stylacji, zaproponowanego przez Świętosła- 
wskiego i przystosowanego do frakcjonowanej dy- 
stylacji według Englera. 

2. Podano wykresy przebiegu dystylaji miesza- 
nek posiadających w swym składzie zespoły azeotro- 
powe i nieposiadające tych zespołów, 

3. Wyjaśniono charakter przebiegu dystylacji 
mieszanek, posiadających zespoły azeotropowe. 

4. Wykazano przydatność kolby dystylacyjnej 
Świętosławskiego do szczegółowego zbadania 
przeskoku azeotropowego. 


RESUME. 

Le eprósent travail comprend la description du 
fonctionnement d'un nouveau appareil à distiller 
proposé par W. Świętosławski et adapté à la disti- 
llation fractionée d’après l'appareil normalisé d’ Engler. 
En même temps, l'utilité du ballon à distiller de 
W. Świętosławski pour l'étude exacte du point de 
passage azéotropique est mise en évidence. 

On a soumis simultanément à la distillation 
fractionnée dans l'appareil nouveau de W. Święto- 
sławski et dans lappareil normalisé d'Engler 10 
carburants liquides contenants laleool et la benzine 
de commerce qui a servi à la préparation des mélan- 
ges, ainsi que la benzine normale (Kahlbaum). 

Le tableau çi-dessous contient dans la rubrique 
1) la désignation des mélanges, 2) leur composition 
(en volume). 


signati i J FE) . 
| ZA La composition volumótrique 


du mćlange 
50 d'aleool à 94° -- 30 de benzine -+ 
+ 20 de benzène -+ 3 d'ćther 
50 d'aleool absolu -+ 40 de benzine -+ 
CEO de benzène 
50 d'alcool à 94-20 de gazoline 4- 
+ 30 de benzène 


50 d'aleool à 92° -+ 20 de benzine -+ 4 
+ 30 de benzène + 5 d'ćther E 


70 d'alcool A 92° + 30 déther 
90 d'alecool absolu + 10 d'ćther 
30 d'aleool absolu + 70 de benzine A 


86 d'aleool à 85° -+ 10 de benzine + 
+ 2 de benzène + 2 d'ćther 


40 d'aleool à 96° - 50 de benzène -- 
+ 10 de pétrole + 0,5 d'acide 
oleique 

30 d'aleool à 96° -+ 25 de benzine -+ 
-- 45 de benzène + 0,5 d'acide 

| olóique 


| 
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O ciągłej fermentacji skrobiowych zacierów gorzelniczych 


Fermentation continue de la trempe amylifere. 


W. SYNIEWSKI +, A. JOSZT i M. KUNIŃSKI 
Instytut Technologji Chemicznej Przemysłu Rolniczego Politechniki Lwowskiej 
E (Nadeszło 14 czerwca 1930) 


Naturalnem dążeniem postępu technicz- 
nego jest ukształtowanie procesów fabrycznych 
w sposób ciągły, w robotę nieprzerywaną. 
Jeżeli jednak już zjawiska czysto mechaniczne, 
lub procesy chemiczne przedstawiają niejedno- 
krotnie poważne trudności w ułożeniu ich 
w fabryce w robotę ciągłą, to tem bardziej przy 
takiem traktowaniu uciążliwe są procesy bio- 
logiczne, stosowane w przemyśle fermenta- 
cyjnym. Dlatego też przemysł ten jest w tym 
kierunku daleko w tyle poza innemi, jeśli 
chodzi o przeprowadzenie samej fermentacji 
w sposób ciągły, a nawet można powiedzieć, 
że jest on dopiero u samego początku usiłowań 
w tym kierunku zwróconych. 

W ostatnich czasach można już usiłowania 
te zauważyć i poza samem gorzelnictwem, 
i tak: Patenty angielskie 252193, 259572 
i 2993361), będące własnością „The Interna- 
tional Yeast Company Limited”, oraz amery- 
kański 1730876?), należący do Fleischmann 
(o. New York” posługują się postępowaniem 
ciągłem przy produkcji drożdży prasowanych. 
Fermentacja zacierów (przedewszystkiem mela- 
sowych z pożywką mineralną) odbywa się tu 
w przepływie przez kilka naczyń, przy stałym 
dopływie płynów odżywczych i drożdży na- 
stawnych, a stałym, równoczesnym odbiorze 
płynu drożdżowego z ostatniego naczynia. 
Podobnie przeprowadza się znów fermentację 
moszczów winnych według francuskiego pa- 


1) „Intern. Yeast CO. Ltd.”, Londyn (W. H. F. 
,Buhrig— Mt. Vernon N. Y. U. S. A.) pat. ang. 
252193. pierwszeństwo 14. V. 1925. — wyd. 14. V. 
1926. wyciąg pat. z 21.VII.1926. 

„Intern. Yeast Co. Ltd.” (A. P. Harrison— 
New York) pat. ang. 259572. pierwsz. 6. X. 1925. wyd. 
5. X.1926. wyciąg z 8.XII.1926. 

„Intern. Yeast Co. Ltd.”, (A. TG Olsen — 
Epsom) pat. angiel. 299336. pierwsz. 21.VI.1927. 
wyd. 20.III. 1928. wyciąg z 22.X.1928. 

2) „Fleischmann Co. New York” (W. H. F. 
Buhrig — Mt. Vernon N. Y. (pat. am. 1730876 
pierwsz. 14.V.1925, wyd. 8.X.1929. wyciąg z 8. X. 
1929. 


tentu R. E. Trottier ,6388941), tu 
jednak kotły fermentacyjne, zaopatrzone 
w urządzenia dla stałego wypuszczania CO, 
są u dołu koniczne, zamknięcia zaś dolnych 
stożków pozwalają na odpuszczanie co pewien 
czas osadu zdegenerowanych, osłabionych 
drożdży. Wkońcu angielski patent 3061382) 
„Commercial Solvents Corp.” używa postępo- 
wania ciągłego w szeregu naczyń fermenta- 
cyjnych przy wyrobie alkoholu etylowego, 
n-butylowego i acetonu. 

Wyniki zastosowania powyższych metod 
patentowych w praktyce nie są nam bliżej 
znane. 

Dawniejsze jednak są próby stosowania 
ciąglego procesu fermentacji w przemyśle go- 
rzelniczym. Należy tu przedewszystkiem za- 
uważyć, iż.w niektórych działach przemysłu 
gorzelniczego używa się sposobu „fermentacji 
ciągłej” (.,Dauergiirung”). Pracuje się w nim 
w niektórych francuskich gorzelniach bura- 
czanych, tak samo w niektórych gorzelniach. 
przerabiających ługi po fabrykacji celulozy 
sulfitowej. Rzadko bardzo stosuje się ten sposób 
w gorzelniach, przerabiających produkty skro- 
biowe, a jeszcze mniej w gorzelniach rolniczych. 
Jednakże fermentacja ta nosi tylko dlatego 
nazwę ciągłej, że używa się w niej „ciągle” 
tych samych drożdży, a mianowicie nie przy- 
rządza się tam specjalnych zaczynów, przy- 
cierków drożdżowych dla każdego zacieru, 
ale zaszczepia się następny zacier dawką drożdży 
z zacieru poprzedniego. Całą zresztą fermen- 
tację prowadzi się i tu w robocie typowo per- 
jodycznej. 

Na nazwę procesu ciągłego zasługuje już 
więcej t. zw. „fermentacja związana” (,,Fes- 


1) R. E. Trottier. pat. franc. 638894. 
pierwsz. 28.XII.1926, wyd. 5.II. 1928, wyciąg z 5. 
VI.1928. 

2) „Commercial Solvents Corp.” Indiana (M. C. 
Wheeler iC. de Goodale) pat. ang. 306138. 
pierwsz. 17.11.1928, wyd. 17.IV.1929, ref. Chem. 
Zentr. II. 1235. (1929). 
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selgirung”). Polega ona na procesie analo- 
gicznym do stosowanego w fabrykach octu, 
pracujących metodą pośpieszną. Tam nastę- 
puje fermentacja octowa pod wpływem bak- 
qeryj rozwiniętych i stale umiejscowionych 
na wiórach bukowych, przez które przepuszcza 
się z góry na dół zacier przeznaczony do octo- 
wania z równoczesnym przepływem powietrza 
do tego celu potrzebnego w kierunku z dołu 
do góry. W gorzelnictwie zaś stosuje się fer- 
mentację związaną przedewszystkiem w prze- 
robie ługów pocelulozowych głównie na za- 
dzie patentów R 6 m era?) będących własnością 
Niemieckiego Kolonjalnego Towarzystwa Gar- 
barsko-Farbiarskiego w Karlsruhe (Deutsch- 
Koloniale Gerb- und Farbstoffgesellschaft). 
Główną zasadą tego postępowania jest prze- 
puszczanie brzeczki przygotowanej z ługów 
pocelulozowych przez kadź fermentacyjną, wy- 
pełnioną między dwoma dnami wiórami z drze- 
wa, zakażonemi poprzednio odpowiednią rasą 
drożdży. Przez przepływ zacieru przez kadzie 
z takiem napełnieniem następuje fermentacja 
tych ługów na podstawie działania drożdży, 
umiejscowionych na powierzchni wicrów. Proces 
ten jest zupełnie typowym procesem ciągłym, 
gdyż zacier przepuszczony przez taką kadź 
jest według Fotha?) zupełnie odfermento- 
wany i można go już poddać dystylacji. Ten 
sposób przerobu zaoszczędza objętość naczyń 
fermentacyjnych do 1⁄4 —!/, i trwać może bez 
przerwy kilka miesięcy, poczem trzeba napeł- 
nienie kadzi odnowić, jak zapewnia F o t h, z po- 
wodu zamulenia jej solami wapniowemi. Fer- 
mentacja związana da się jednak zastosować 
przy kadziach otwartych i niesterylizowanym 
` zacierze w przeróbce ługów pocelulozowych 
tylko dlatego, że w ługach tych znajdujemy 
siarczyny i mrówczany, które nie pozwalają 
na rozwój zakażenia. Nadto w ługach pocelulo- 
zowych, a także w zacierach buraczanych, 
nelasowych, owcccwych it. p. mamy do czy- 
nienia z zawartością cukru zupełnie gotowego 
do cdbycia fermentacji, wobec czego stosowanie 
wzglęcem nich fermentacji związarej, a także 
pccercgo w niniejszej pracy spcsobu, wymaga- 
jącego poprzedniego wyjałowienia zacieru wy- 
daje się rzeczą możliwą. Inaczej jednak ma 
się sprawa, kiedy mamy do czynienia z zacie- 


1) Pat. niem. 340904, 346460, 348285 i 348286. 


:) G. Foth: Handbuch der Spiritusfabri- 
kation. Berlin 1929. str. 496. 
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rem skrobiowym, zawierającym obok malto- 
Zy, gotowej do fermentacji, jeszcze i dekstryny, 
dla których odfermentowania konieczna jest 
obecność czynnej amylazy, dodanej z wycią- 
giem słodowym, będącym jednocześnie także 
źródłem zakażenia; zakażenie zacierów zaś 
przeszkadza, jak zobaczymy, fermentacji ciąg- 
lej. Urządzenie jednak i w tym przypadku 
fermentacyjnej aparatury w ten sposób, by 
otrzymać do niej stały dopływ słodkiego, 
seukrzonego i stały, ciągły odbiór odfermento- 
wanego zacieru, pozwoliłoby na ominięcie 
całej pracy przyrządzania przycierków, ob- 
niżyłoby objętość fermentacyjnych naczyń przy 
jej dokładniejszem wyzyskaniu i t. d. W tej 
myśli właśnie prowadził już w r. 1923/24 8. p. 
prof. W. Syniewski wspólnie z J. Kar- 
daszewiczem doświadczenia w apara- 
turze laboratoryjnej, pozwalającej na zreali- 
zowanie powyższej zasady ciągłości. 

Aparatura użyta w tych próbach była 
analogiczna do opisanej w dalszym ciągu z tą 
główną różnicą, że funkcjonowały w niej tylko 
trzy kolby fermentacyjne, zamiast późniejszych 
sześciu. Ponieważ i działanie tej konstrukcji było 
również analogiczne, przeto poprzestajemy tu 
na opisie ostatecznie użytego przyrządu. W apa- 
raturze tej poddawał Kardaszewicez fer- 
mentacji sterylizowany zacier, scukrzony sło- 
dem, otrzymany ze skrobi ziemniaczanej; w cza- 
sie przypływu zacieru przez aparat fermenta- 
cyjny i po zaszczepieniu go na samym początku 
czystą kulturą drożdży rasy H", dodawał 
jeszcze dalszą partję wyciągu słodowego. W do- 
świadczeniach tych okazało się, że bieg fer- 
mentacji i odfermentowania ulegają stopniowo 
osłabieniu. Badania mikrobjologiczne dopro- 
wadziły do wniosku, że powodem tego osla- 
bienia byla cegeneracja drożdży, spowodowana 
wysokiem stężeniem alkoholu i CO; w pierwszej 
kolbie aparatu i dlatego stwierdzono koniecz- 
ność użycia aparatu o większej ilości kolb fer- 
mentacyjnych. Nie zauważono natomiast przy- 
tem wzrostu ilości zakażenia bakteryjnego, 
spowodowanego w jałowem wnętrzu aparatu 
dodatkiem niejałowego wyciągu. 

W r. 1927 podjęliśmy dalsze badania nad 
ciągłą fermentacją, w aparacie przedłużonym 
o dalsze trzy kolby fermentacyjne, tym razem 
jednak z użyciem zacieru gorzelniczego, ziem- 
niaczanego i żytniego, celem zbliżenia się do 
autentycznych warunków gorzelni. 


394 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 


Zasadą działania użytego tu aparatu jest 
poddanie zadanego drożdżami zacieru fermen- 
tacji podczas przepływu przez sześć kolb fer- 
mentacyjnych, połączonych w tym celu ze 
sobą. Dodatek drożdży następuje tylko na 
samym początku, dla dalszej akcji służą drożdże 
rozmnażające się stale w zacierze we wszystkich 
kolbach, w czystej kulturze, skoro cały aparat 
chroniony jest od zakażenia w ciągu swego 
działania. Dla umożliwienia odfermentowania 
dekstryn, wprowadza się za trzecią kolbą wy- 
ciąg słodowy. Z ostatniej kolby odpływa za- 
cier odfermentowany stałym strumieniem, rów- 
nym co do swej szybkości przepływowi zacieru 
przez aparat, a więc dopływowi zacieru slod- 
kiego do aparatu. Szybkość tę reguluje nacisk 
filtrowanego powietrza przeciskającego zacier 
przez aparat. 

Opisaparatu. 

Zasadniczą część aparatu stanowi sześć kolb 
fermentacyjnych, erlenmeyerek pojemności 1 l 
wstawionych w łaźnię wodną, utrzymaną w tem- 
peraturze 279 (rysunki 1 i 2). 


Rysunek 1. 


Kolby te polączone ze sobą rurkami szkla- 
nemi, rozpoczynającemi się na takim poziomie 
wewnątrz kolby, jakiego wymagało utrzymanie 
w każdej z nich 70 cm zacieru, a kończącemi 
się w następnej kolbie w pobliżu dna. Na tych 
rurkach funkcjonowały pomiędzy kolbami wen- 
tyle wsteczne, bunzenowskie, lub szklane, 
a nadto przed każdym wentylem wstecznym 
urządzenie dla jałowego pobierania próbek 
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zacieru po jego przejściu przez każdą kolbę. 
Dla odprowadzenia gazów (C0, i powietrza) 
podczas przewietrzania, były przewidziar.e osob- 
ne rurki z ściskaczami śrubowemi na gumo- 
wych łączeniach, tkwiące w wierceniach korka 
każdej kolby; końce tych rurek były zanurzone 
w osobnych płóczkach wodnych, a to celem 
odcięcia drogi ewentualnym zakażeniom z po- 
wietrza. Dla umożliwienia przewietrzania za- 
cierów w kolbach i przeprowadzania strumienia 
płynu fermentującego przez aparat, miała nadto 
każda z kolb doprowadzenie powietrza sączo- 
nego filtrem z waty F przez osobne przewody od- 
cięte ściskaczami od głównego przewodu po- 
wietrznego Pp. Montaż poszczególnych kolb 
fermentacyjnych uwidocznia rysunek 3. 

Czystą kulturę drożdży wprowadzano do 
kolby I na wstępie każdej fermentacji przez 
rurkę D zamkniętą ściskaczem. Wyciąg słodowy 
dodawano za kolbą ITI S, bądźto wprost przez 
podobną komunikację jak drożdże, bądź też 
z kolby próżniowej, do której filtrowano wy- 
ciąg przez świecę Chamberlanda celem 
wyjałowienia go. Schemat tego 
ostatniego filtra, widocznego 
zresztą na rysunku 1 podaje 
rysunek 4. 

Stałe zasilanie aparatu wyja- 
łowionym zacierem odbywało się 
z osobnej kolby Z (rysunek 2), 
połączonej rurką z kolbą I, przez 
wentyl wsteczny, a to zapomocą 
ciśnienia powietrza z głównego 
przewodu powietrznego Pp. 

Sprężenie powietrza na stale 
ciśnienie kilkunastu cm rtęci 
uzyskiwano z początku wprost 
elektrycznie pędzoną pompką, 
później zaś, dla otrzymania sta- 
łego ciśnienia, a więc i uregulo- 
wanej szybkości przepływu za- 
cieru w aparacie, zapomocą ciśnie- 
nia wody o stałym poziomie. Ry- 
sunek 2 uwidocznia schemat tego urzą- 
dzenia. 

Z ostatniej kolby fermentacyjnej VI cd 
pływał zacier odfermentowany do odbieral- 
nika O. 

Przed zestawieniem aparatu do każdej 
fermentacji podlegały jego części wyjałowieniu, 
a to: kolby fermentacyjne wyjaławiano w stery- 
lizatorze K oc h’a dwukrotnie przez 45 min, 
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przewód powietrzny przez przepuszczanie pary 
wodnej również przez 45 min, filtr zaś powietrz- 
ny przez ogrzewanie w 1309 przez 3 godz. Tak 
wyjałowione części łączono ostrożnie przy 
równoczesnem opalaniu łączonych miejsc pło- 
mieniem gazowym. Aparat do wyjaławiania 
wyciągu słodowego przez filtrowanie sterylizo- 
wano przez przepuszczanie przezeń pary wod- 
nej o 100? przez godzinę. Badanie mikrobjolo- 
giczne zacierów odfermentowanych, uzyska- 
nych przy użyciu jałowego wyciągu słodowego, 
wykazało brak zakażenia, dowiodło zatem, 
że opisany sposób sterylizacji jest wystarcza- 
jący i zapewnia przy fermentacji czystość 
kulturze użytych drożdży. 
FERMENTACJA I. 

Dla samego wypróbowania aparatu i jego 
działania przeprowadziliśmy przedewszystkiem 
fermentację scukrzonego roztworu skrobi ziem- 
niaczanej: 360 g handlowej skrobi ziemniacza- 
nej, zawierającej 20% wilgoci rozpuściliśmy w 2 l 
wody przez 6-godzinne ogrzewanie w auto- 
klawie pod ciśnieniem 3,5 atm. Wyciąg słodowy 
otrzymano przez 6-godzinne wytrawianie przy 
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ciągłem mieszaniu 100 g ześrutowanego słodu 
gorzelniczego  jęczmiennego 3-tygodniowego 
z 500 cm? wody dystylowanej w pokojowej 
temperaturze. Rozpuszczony w autoklawie kleik 
skrobiowy, oziębiony do temperatury 25%, 
zadano 350 cm3 przesączu z powyżej przygoto- * 
wanego wyciągu słodowego. Dla scukrzenia 
tej mieszaniny utrzymywano ją naprzód przez 
l1 godzinę w temperaturze 250, a następnie 
dogrzano w ciągu pół godziny do 78%. Tak 
scukrzony zacier zagotowano, a po przesącze- 
niu rozcieńczono do 14% B i wysterylizowano 
w kolbie Z (rys. 2). Zacier ten wykazał wanalizie: 


1.0571 
0,11% Delbr. 


ciężar właściwy 
zawartość kwasów . 


maltozy ; 10,46 % wag. 
dekstryn SW GWO A 2,25%. > 
stosunek dekstryn do maltozy 1: 4,65 
niecukrów AE 1,09 % wag. 
współczynnik czystości (cukrowy). . 92,1 


Do przeprowadzenia tej fermentacji, jak 
i wszystkich następnych użyto drożdży gorzel- 
niczych Instytutu berlińskiego, rasy „IP. 
Celem przygotowania drożdży przeprowadzono 
czystą kulturę tej rasy, przechowywaną w na- 
szym Instytucie na brzeczce piwnej, pasażem 
przez kilka pożywek, zawierających stopniowo 
coraz większe ilości powyżej sporządzonego 
zacieru. Ostatnią z tych pożywek stanowił 
sam ten zacier, z którego po 48-godzinnej 
fermentacji przy 25% pobrano 100 cm? gąszczu 
drożdżowego i wprowadzono przez rurkę D 
(rys. 2) do jałowego zacieru w kolbie I. Kolbę Z, 
napełnioną sterylizowanym zacierem złączono 
w sposób jałowy z kolbą I. Zapomocą przy- 
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rządu cisnącego powietrze ustalono ciśnienie 
w aparacie na 19 cm rtęci, uzyskując w ten 
sposób przepływ zacieru z kolby Z do kolby I 
1 t. d. — przyczem z początku szybkość prze- 
pływu zacieru z jednej kolby do drugiej wy- 
nosiła 1 Z na 12 godz. Szybkość ta była zatem 
taka, iż jeden litr zacieru potrzebował 72 godzin 
na przejście przez całą aparaturę, a więc okres 
czasu zwykle w gorzelni stosowany. Stały 
dopływ zacieru uzyskiwano z kolby Z, zawsze 
na nowo napełnianej i lączonej z kolbą I. Po 
odebraniu jednak 2 l zacieru odfermentowa- 
nego, zmniejszono szybkość przepływu do po- 
łowy, zmieniając kolbę zacierową Z i odbie- 
rając l1 l zacieru odfermentowanego co 24, 
zamiast co 12 godzin. Uczyniono to z powodu 
zbyt słabego odfermentowania, jak widać 
z tablicy 1. 

Wskutek wyjałowienia zacieru scukrzonego, 
zabito w nim djastazę potrzebną do scukrzenia, 
a zatem i odfermentowania dekstryn. Dlatego 
dodawano za kolbą III przez rurkę S$ początko- 
wo co 12 godzin, następnie co 24 godzin, po 
50 cm* wyciągu słodowego o tej mocy, co wy- 
ciąg pierwotny użyty do scukrzenia zacieru. 
W opisywanych próbach użyto wyciągu nie 
wyjałowionego przez filtr C hamberlanda. 

Dla ożywienia rozwoju drożdży przewietrza- 
no zaciery przez 10 min po dwa razy na dobę. 

Każdy litr odbieranego zacieru podlegał 
analizie, której wyniki podaje tablica 1; nadto 
przeprowadzano jego badanie mikrobjolo- 
giczne, poparte jeszcze takiem samem bada- 
niem zacierów w poszczególnych kolbach fer- 
mentacyjnych, z których próbki pobierano 
przez rurki próbne (rysunek 2 i 3). 


Tablica 1. 
Odferment. pozorne ant || OPiza tar: 
zacieru holu 3 
Ciężar wł. | "Ball. % obj. R EE 
1,0294 | 69 |  3;49 72 godz 
1,0269 | 6,8 3,85 72 „ 
1,0236 6,0 4,58 144 ,, 
1,0189 | A8 4,80 EE 
1,0181 4,6 | 4,88 en D 
1,0142 3,6 | 5,03 SE 
1,0137 3,5 BOS O WZ 
1,0142 3,6 4,95 sn » 
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Przy pomocy badań bakterjologicznych 
stwierdzono, że podczas całej fermentacji 
zawartość kolb fermentacyjnych od IV—VI 
włącznie była zakażona, podobnie jak i próbki 
zacieru odfermentowanego. W kolbach I—II 
włącznie znajdywano natomiast do samego 
końca fermentacji drożdżaki rasy „II? w czys- 
tej kulturze w stanie silnie pączkującym. Jako 
zakażenie przeważały: Bacterium acidi lactici 
(Hueppe) i ruchliwe ziarniki; w ostatnich 
dniach fermentacji wystąpiły jeszcze bakterje 
kwasu octowego typu Bacterium aceti. Z po- 
wyższej analizy bakterjologicznej jest rzeczą 
jasną, że zakażenie miało swe źródło w wyciągu 
slodowym. Zakażenie to wzrastało z każdym 
dniem, a słaba zawartość alkoholu w zacierach 
nie stawała widocznie na przeszkodzie rozwojo- 
wi tego zakażenia. Spowodowało ono również 
starzenie się komórek drożdżaków wyraźnie 
już w 8-ym dniu fermentacji w kolbach od 
IV—VI i w odbieralniku, przy równoczesnym 
ich pomyślnym stanie rozwojowym w kolbie 
od I-III. 

Po przerobieniu w ten sposób 14 litrów 
zacieru w ciągu 10 dni, przerwano fermentację, 
gdyż zaczęto uzyskiwać gorsze odfermentowa- 
nie, jak to już i tablica 1 wskazuje. Niepomyślny 
ten wynik należy przypisać tak zakażeniu 
zacieru przez niejałowy wyciąg „słodowy, jak 
również jakości samego zacieru ubogiego w tym 
przypadku w substancje azotowe, potrzebne 
drożdżakom do ich rozwoju i walki o byt z za- 
każeniem. 

FERMENTACJA II. 

Do prób tu opisanych użyto scukrzonego 
zacieru gorzelniczego z gorzelni doświadczalnej 
Politechniki Lwowskiej w Dublanach. 

Seukrzony zacier, pobrany wprost z kadzi 
zaciernej, przecedzony przez cedzidło z płótna 
wykazywał 20,6 Ball. Zacier ten przesączony 
przez bibułę, wyjałowiono trzykrotnie w apa- 
racie Kocha przez godzinę i rozcieńczono 
sterylizowaną wodą do 149 Ball. 

Analiza tak przygotowanego zacieru wy- 
kazala: 


Ciężar wlaściwy 
zawartość kwasów . 


1,0570 
0,40% Delbr. 


maltozy . 9,79 % wag. 
dekstryn NSA 1,83% , 
stosunek dekstryn do maltozy 1 : 5,3 
niecukrów ene 2,18 % wag. 
współczynnik czystości . . . . 84,01 
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Tablica 4 i 5 podają wyniki analiz zacierów 
odfermentowanych podczas tej próby i nie- 
których zacierów w samych kolbach fermenta- 
cyjnych. 

Celem stwierdzenia jakości alkoholu, powsta- 
lego w czasie tak prowadzonej fermentacji 
i przekonania się, czy jego domieszki nie 
zmieniają się z jej biegiem, oddystylowano 
z każdej próby zacieru odfermentowanego 
(200 cm*%) po 100 cm? spirytusu i otrzymane 
w ten sposób dystylaty z prób od 1—15 włącz- 
nie zmieszano ze sobą (spirytus I.), a z prób od 
16—28 włącznie znowu osobno (spirytus IL). 
W tak otrzymanych próbkach spirytusu ozna- 
czono alkohol piknometrycznie, a oleje fuzlowe 
przez wysalanie w aparacie Kuczerowa, 
używanym do oznaczania fuzlu w spirytusie 
surowym. Analiza ta wykazała: 

Spirytus I: alkoholu 23,14%, obj. 
fuzlu 0,58% (na alkohol abso 
lutny). 

Spirytus II: alkoholu 22,06%, obj. 
fuzlu 0,61% wag. 
absol.) 

Przy pomocy badań mikroskopowych czę- 
ściowo i zupełnie odfermentowanego zacieru 
stwierdzono, że pozostał on niezakażony przez 
bakterje do samego końca fermentacji. Droż- 
dżaki były naogół silne i wykazywały wiele 
komórek pączkujących aż do samego końca 
fermentacji. Przyrost kwasowości zacieru ku 
końcowi procesu nie był zatem spowodowany 
działaniem zakażeń jak poprzednio, ale naj- 
prawdopodobniej powstał pod wpływem sa- 
mych drożdży, które uległy zapewne słabej 
degeneracji, niewidocznej zresztą w badaniu 
mikroskopowem. 

Fermentacji zaprzestano z powodu zabijania 
się wentyli Bunsena drożdżami, względnie 
zaprzestania ich działania jako wentyli wstecz- 

nych, z powodu długiego przebywania ich 

w cieczy alkoholowej. 

Wskutek tej wadliwości nie można było uzy- 
skać przy końcu fermentacji dostatecznie regu- 
larnego przepływu cieczy w aparaturze, co rów- 
nież wraz z przyrostem kwasu spowodowało 
obniżenie się stopnia odfern'entowania. 


(na alkohol 


FERMENTACJA IN. 
Jako materjału użyto żytniego zacieru gorzel- 
niczego, otrzymanego w gorzelni doświadczal- 
nej w Dublanach w kampanji 1927/28. Zacier 
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ten wykazujący pierwotnie 19,59 B przesączono 

i wyjałowiono, podobnie jak poprzedni, przy 

równoczesnem rozcieńczeniu wodą do 13,60 B. 
W analizie wykazał ten zacier: 


ciężar właściwy 1,0551 

PH ne 5,5 
zawartość kwasów . 0,219 D 
maltozy . 8,13 % wag. 
dekstryn TR E 2,91% — 
stosunek dekstryn do maltozy 1 : 2,79 
niecukrów 4a fo EE 
współczynnik czystości . . . . 81,2 


Drożdży użyto w tym przypadku również 
rasy H, rozhodowanej jak" w poprzednich 
fermentacjach. 

Ze względu na kleistość i pienistość zacieru 
żytniego, użyto mieszanego wyciągu słodowe- 
go jęczmiennego z owsianym, a mianowicie 
w pierwszych dniach fermentacji dodawano co 
24 godz 125 cm wyciągu sporządzonego w sto- 
sunku 1:5, w czem połowa słodu jęczmien- 
negó, a połowa owsianego. Począwszy od 
dziewiątego dnia fermentacji dodawano 105 
cm? wyciągu słodowego na 24 godz, sporządzo- 
nego w ?/ ze słodu jeczmiennego, a w 15 ze 
słodu owsianego. Ilości dodawanego wyciągu 
słodowego pozostawały do siebie w stosunkach 
ich sił djaste tycznych. 

Dla fermentacji IV poczyniono również nie- 
które zmiany konstrukcyjne w aparacie. I tak 
przedewszystkiem zmieniono gumowe wentyle 
wsteczne Bunsena na wsteczne szklane 
uwidocznione na rysunku 4. Ponieważ pozatem 
niewystarczające działanie wentyli Bunsena 
powodowało w niepodanych tutaj przebiegach 
fermentacji rozsadzanie kolb fermentacyjnych, 
przeto zastąpiono dotychczasowe kolby erlen- 
majerowskie jednolitrowe ze szkła turyńskiego 
kolbami ze szkła jenajskiego z wypukłem 
dnem, pojemności 700 ` "em?" Równocześnie 
ustalono ilość fermentującego w kolbach za- 
cieru na 500 cm, a szybkość dopływu zacieru 
do aparatu i odbioru zacieru odfermentowa- 
nego na 500 cm* na 12 godz. W ten sposób 
przerobiono 20 / zacieru w ciągu 20 dni. 

Wyniki analizy zacieru odfermentowanego 
zawarte są w tablicy 6, a wyniki analizy nie- 
których próbek zacieru z kolb w czasie fermen- 
tacji i zacieru na samym jej końcu w tablicy 7. 

Również i przy tej fermentacji poddano 
próbie na jakość poszczegćlne próbki spirytusu 
uzyskiwane przy sposobności oznaczania alko- 
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Odferm. pozorne 


cięż. wł. | 


ci 


Odferm. rzeczywi- 
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LTABLECA 4 


Alkohol 
% obj. 


ste 


eż. wł. 


ogólna 


m | 


Kwasowość 


| 


PH | 


lotna 


1,0109 
1,0109 
1,0109 
1,0098 
1,0094 
1,0094 
1,0090 
1,0090 | 
1,0090 | 
1,0090 


1.0078 
1,0078 | 
1,0074 


1,0066 
1,0066 
1,0062 
1,0054 | 
1,0058 | 
1,0050 
1,0050 
1,0050 
1,0047 
1,0047 
1,0054 
1,0054 
1,0058 
1,0062 
1,0070 


2,8 1,0210 5,1 5,78 
2,8 1,0197 5,0 5,86 
2,8 | 1,0198 0 | 5,98 
2,5 1,0193 al | 6,09 


2,0 1,0172 4,4 6,47 
2,0 1,0168 4,3 6,40 
1,9 1,0164 4,2 6,47 


1,0187 
1,0185 
1,0185 
1,0187 
1,0187 
1,0181 


6,24 
6,32 
St 6,32 
H 6,40 
6,40 
6,47 


1,0153 
1,0152 
1,0145 
1,0141 
1,0144 
1,0140 3,6 
1,0140 
1,0137 
1,0138 
1,0140 3,6 
1,0145 
1,0145 
1,0149 
1,0157 
1,0161 


0,61 
0,61 
0,63 
0,63 
0,63 
0,65 
0,65 
0,65 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 


0,66 
0,66 
0,65 
0,66 
0,66 | 
0,66 | 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,67 
0,68 
0,67 
0,67 
0,67 | 


obj.w 


Odfermentowanie pozorne 


— 5,25%, alk. 


kolbie ITI. 


Ge | Próba 7 Próba 15 Ee 
DEE cięż. wl, | "B d cięż. wi, B | cięż. wi | B ode, wł. l | B 
I Al 1,0240 | 6,1 1,0240 6,1 1,0237 6,0 1,0237 3 
II 1,0205 | 5,2 1,0200 5,1 1.0200 5,1 1,0197 5, 
III 1,0150 3,9 1,0140 3,6 1,0141 3,6 1,0149 | i 
IV 1,0135 3,4 1,0110 2,8 1,0106 2,6 1,0117 | S 
v | 1010 2,8 | 1,0085 2,2 1,0085 2,2 1,0090 2,3 
VI | 1,0098 2,5 1.0065 1,7 1,0054 1,4 1,0074 | 1,9 
O 1,0095 2,4 1,0065 17 1,0054 1,4 1,0066 1,7 
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holu w zacierach odfermentowanych. I tak 
mianowicie złączono ze sobą dystylaty z za- 
cierów prób od 1 do 15 włącznie, jako spirytus 
I, dystylaty prób od 16—30 włącznie, jako 
spirytus II, wreszcie dystylaty z prób od 30 
do 34 włącznie, jako spirytus III. 

Analiza spirytusów wykonana jak poprze- 
dnio wykazała : 
w spirytusie I 0,62%, olejów fuzlowych 
SNE SR EE 
w a RERA e 4 

Badania bakterjologiczne zacierów odfer- 
mentowanych, jakoteż zacierów zawartych 
w poszczególnych kolbach fermentacyjnych 
nie wykazały w tym przypadku żadnego 
obcego zakażenia, aż do samego końca fermen- 
tacji. Przy końcu fermentacji były drożdżaki 
w kolbie od I do III włącznie zupełnie zdrowe, 
normalne i pączkujące; natomiast w dalszych 
kolbach można było zauważyć stopniowe ich 
powolne starzenie się, a zatem degenerację. 
Mimo tej ostatniej degeneracji, którą zresztą 
można już było przewidzieć z samego wzrostu 
kwasowości w zacierach odfermentowanych, 
i w tych dalszych jeszcze kolbach spoty- 
kano związki komórek w stadjum pączkowania. 


Z powyższych doświadczalnych danych wy- 
nika bez wątpienia ten główny wniosek, że 
zasada tego rodzaju ciągłej fermentacji, jak 
to założono na wstępie niniejszej pracy, a więc 
przedewszystkiem brak doprowadzania no- 
wych świeżych drożdży i fermentacja zacieru 
w ruchu przez aparat, da się w aparaturze 
laboratoryjnej przeprowadzić, przyczem o grani- 
cy ciągłości pracy stanowi proces degenero- 
wania się użytych drożdży. 

Dalszym interesującym wynikiem jest dość 
znaczne przybliżenie się w odfermentowaniach 
i wydajności wytworzonego alkoholu do rzeczy- 
wistych stosunków gorzelni skrobiowej. 

Pierwszy z tych wniosków wynika bez- 
pośrednio z całokształtu liczb powyżej przy- 
toczonych, szczególnie zaś z danych dla fer- 
mentacji III i IV, doprowadzonych do końca, 
jak widzieliśmy, przy zachowaniu bezwzględnej 
czystości hodowli drożdży. 

Odnośnie do wniosku drugiego dodajemy 
kilka wyjaśnień. W rozpatrzeniu naszych da- 
nych w tym zakresie opuszczamy wyniki 
fermentacji I, gdyż tę przeprowadzono wyłącz- 


nie tylko jako próbęi to o mniejszem znaczeniu, 
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także i z tego powodu, że zacier tam użyty 
był płynem czysto teoretycznie zestawionym. 
W fermentacji II i III obserwujemy według 
tablicy 2 i tablicy 4 trzy okresy w przebiegu 
całego procesu. Widać mianowicie, iż fermen- 
tacja rozpoczyna się okresem wstępnym stosur- 
kowo wysokich odfermentowań i tak przy fer- 
mentacji II utrzymuje się odfermentowanie 
pozorne na wysokości 1,4 i wyżej aż do próby 
7, zaś w fermentacji III na wysokości 2,0 
i wyżej aż do próby 12. Tego okresu wstępnej 
i niezadowalającej jeszcze pracy aparatu i droż- 
dży, okresu któryby można nazwać czasem 
inkubacji nie widzimy już w fermentacji IV. 
Różnica ta wynikła zapewne stąd, że użyta 
przez nas łaźnia wodna była nieco za niską, 
ażeby przy użyciu kolb erlenmajerskich w fer- 
mentacji II i III poziom wody w łaźni dorów- 
nywał poziomowi zacieru w kolbach. W ten 
sposób zapewne w dwu tych fermentacjach 
nie była temperatura całego zacieru równa 270 
i rozwój drożdży szedł wolniej, zaznaczając 
się powyżej wymienionym okresem inkubacji. 
Po użyciu kolb okrągłych w fermentacji IV, 
uzyskano już zanurzenie całego zacieru w łaźni 
i to jest być może powodem tak znacznego 
skrócenia czasu rozwoju drożdży, że inkubacja 
w tablicy 6 jest niewidoczna. W fermentacji 
II i III następuje po tym okresie inkubacji 
obniżenie odfermentowania do najniższych liczb, 
które to liczby w przebiegu fermentacji IV 
spotykamy już od samego początku. Dla fermen- 
tacji II najniższem odfermentowaniem po- 
zornem jest 1,20 B, a odfermentowanie rzeczy- 
wiste 3,6% B przy równoczesnych najwyższych 
koncentracjach alkoholu, wynoszących 6,6%. 
Te same minima odfermentowańi maksymum 
zawartości alkoholu obserwujemy w tablicy 4. 
dla fermentacji III. Dla fermentacji IV mini- 
mum odfermentowania pozornego uzyskujemy 
(tabl. 6) odrazu w pierwszej próbie na poziomie 
LIT B, a minimum odfern:entowania rzeczy- 
wistego 3,2% B przy maksymalnej koncentracji 
alkoholu 6,47%. Te minima odfermentowań 
nie są wprawdzie dla techniki gorzelniczej 
zupełnie zadowalające, gdyż szczególnie przy 
stężeniach zacierów słodkich w okolicy 14 B 
należy się liczyć z odfermentowaniami niższemi 
od 1,0%. Przybliżenie jednak liczb przez nas 
otrzymanych do wymogów technicznych w tych 
zaraz pierwszych próbach daje niewątpliwą 
zachętę do dalszych w tym kierunku usiłowań. 
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Jak wynika bowiem z tablic 3, 5, 7, nie jest 
wysxluczonem, że jednakże zetknięcie zacieru 
z drożdżami i proces fermentacji, a zatem także 
i aparat był za krótki, względnie posiadał 
jeszcze za małą ilość kolb. Widzimy bowiem 
w powyżej cytowanych tablicach stały spadek 
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wskazania cukromierza w zacierach zawartych 
w poszczególnych kolbach od pierwszej do 
ostatniej włącznie. Nie jest wykluczonem, że 
dodanie jeszcze sićdmej kolby do aparatu umoż- 
liwiłoby dalsze obniżenie otrzymanych odfer- 
mentowań. 


TABLICA 6. 


| EEN 

IA Odferm. pozorne Sa: rzeczyw. | Alkohol ERT R 
ee | Gw BŚ > D Pu | ap 
1 1,0044 | 11 | Loge | 3,2 | 6,47 0,36 | 4,8 eg 
2 1,0047 | 2 | 10125 | 3,2 | 6,47 0,38 | 4,7 = 
3 1,0048 | 12 | 1,0126 | 3,2 | Gan 0,88 | 4,7 = 
4 1,0050 | 13 | 10129 | 33 | 616 | 0,38 | 4,7 Le 
5 10047 | 12 | 10121 | 31 | 6,24 0,37 | 4,6 E 
6 1,0047 | 12 | 10125 | 3,2 | 6,32 0,38 | 4,7 = 
7 1,0047 | 12 | 1,0128 - | 3,3 | 6,24 0,38 | 4,6 s: 
8 1,0054 | 1,4 | 10129 | 3,3 | 6,16 0,38 | 4,6 = 
9 1,0054 | 1,4 | 1,0138 | 3,4 | 6,09 0,40 | 4,6 M 
10 1,0054 | 1,4 | 10132 | 3,4 | 6,09 0,39 | 4,6 | 0,02 
11 10068 | 1,5 | 1.0137 |-3,6 | Sg 0,39 | 4,6 | 0,02 
12 10064 0|05a | 10182 | 34 | 7601 0,39 | 4,6 | 0,02 
13 1,0054 | 1,4 | 1,0128 | 3,3 | 6,16 0,39 | 4,6 | 0,02 
14 1,0054 | 1,4 | 10129 | 38 | 616 | 0,89 | 4,6 | 0,02 
1,0051 1,0126 | 3,2 0,39 | 4,6 | 0,02 

1,0050 1,0125 0,40 | 4,6 | 0,02 

1,0050 1,0128 0,40 | 4,6 | 0,02 

1,0047 1,0118 0,42 | 4,6 | 0,03 

1,0047 1,0121 0,42 |+4,5 | 0,03 

1,0047 1,0117 0,40 | 4,6 | 0,02 

1,0054 1,0128 0,40 | 46 | 0,03 

1,0050 1,0129 0,40 | 46 | 0,03 

1,0054 1,0132 0,40 | 4,6 | 0,03 

1,0054 1,0134 0,40 | 4,6 | 0,04 

1,0058 1,0137 0,40 | 46 | 0,04 

1,0054 1,0129 0,41 | 4,6 | 0,04 

1,0054 1,0133 04 | 255-004 

1,0054 1,0133 0,42 | 4,5 | 0,04 

1,0054 1,0134 043 | 45 | 0.06 

1,0054 1,0134 0,43 | 4,4 | 0,05 

1,0058 1,0137 043 | 46/|510:08 

1,0058 1,0137 0,42 | 45 | 0,03 

1.0058 1,0137 0,42 | 4,5 | 0,03 

1,0062 1,0141 0,41 | 4,5 | 0,04 


404 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 


TABLICA 7. 


Odfermentowanie pozorne 
s J - Koniec fermentacji 


14 (1930) 


okresy końcowe, w których spa- 
da odfermentowanie bądźto przez 
zakażenie i degenerację drożdży, 
jak w fermentacji II, bądź też 


Przybliżenie do warunków technicznych 
jest widoczne jeszcze z przeliczenia ilości 
alkoholu zawartego w zacierach odfermento- 
wanych w stosunku do ilości cukrów zawartych 
w zacierze słodkim. Dla stosunków technicz- 
nych w gorzelni (rolniczej) dostateczną jest 
wydajność alkoholu absolutnego w ilości 58 1 
ze 100 kg użytego cukru. Jeśli dla fermen- 
tacji II, III, IV obliczymy sumarycznie dla 
całego przebiegu ilości alkoholu zawartego 
w zacierze odfermentowanym, z drugiej zaś 
strony ilość cukrów, a więc maltozy i dekstryn 
wprowadzonych do aparatu z zacierem słod- 
kim, według jego analizy, to otrzymamy dla 
fermentacji II liczbę 53,4, dla fermentacji 
II — 52,3, dla fermentacji IV — 54,0 l abso- 
lutnego alkoholu ze 100 kg wprowadzonych 
cukrów. Stosunek tych liczb do liczby 58 ilustru- 
je nam poniekąd przybliżenie naszej laborato- 
ryjnej ciągłej fermentacji do najskromniejszych 
coprawda efektów technicznych. Należy tu 
oczywiście zrobić jeszcze dwa zastrzeżenia. 
Przedewszystkiem nie uwzględniono w tem 
obliczeniu dodatku wyciągu słodowego, z któ- 
rym wprowadzono również pewne ilości cukru. 
Z tego względu liczby powyżej podanych 
wydajności należy jeszcze nieco zmniejszyć 
(o około 1 D. Dalsze zmniejszenie tych liczb 
wynika również i z tego, że obliczaliśmy tutaj 
spirytus zawarty w zacierze odfermentowanym, 
podczas gdy techniczna liczba 58 obowiązuje 
nie dla takiej ilości alkoholu, ale dla ilości, 
efektywnie przez dystylację otrzymanej. Nie- 
mniej jednak i takie wyniki świadczą o pewnem 
przybliżeniu do techniki fabrycznej. 

Po okresie zadowalających odfermentowań 
następują w trzech omawianych fermentacjach 


A | Próba 6 Próba 22 ROEE W 
| cięż. wi, | mp cięż. wł. | °B cięż. wł. H B 
I | 1,0233 | 5,9 1,0237 6,0 1,0237 | 6,0 
i SGM 1.0197 | 5,0 1,0201 5,1 1,0201 5,1 
IE | 50153 3,9 1,0153 3,9 1,0157 | 4,0 
IV 110117 | 3,0 1,0121 3,1 1,0125 3,2 
1,0074 1,9 1,0182 2,1 1,0190 2,3 
VI 1,0047 | 1,2 1,0050 1,3 1,0070 1,8 
1,6 


(0) 1,0047 1,2 1,0050 1,3 1,0062 


przez samą degenerację, jak w fer- 
mentacji III i IV. Samo zakaże- 
nie da się tu wyeliminować, jak 
wskazują stosunki fermentacji III 
i IV, przeprowadzonej w bez- 
względnej czystej hodowli. Za- 
tem podwyższenie wydajności da- 
łoby się uzyskać przez obniżenie 
odfermentowania nawet w okresie 
fermentacji pomyślnie przebiega- 
jącej (np. przez przedłużenie apa- 
ratu, jak wyżej podano), a dalej przez skuteczne 
zapobieganie degeneracji drożdży w okresie koń- 
cowym. Degeneracja taka jest jeszcze zbyt mało 
poznanem zjawiskiem, ażeby można było mieć 
wyraźny pogląd na jej powody w naszych do- 
świadczeniach, jakoteż na sposoby jej usunięcia 
w dalszych badaniach. Wśród tych powodów 
wymienić należy: zawartość alkoholu w za- 
cierach, ewentualne przeżywienie azotem, życie 
drożdży w płynach sterylizowanych, obecność 
komórek obumarłych i produktów ich rozkładu, 
względnie produktów ich przedśmiertnej, a więc 
anormalnej przemiany materji, wytwarzanie 
się kwasów, wśród nich także kwasów lotnych 
it. p. W każdym razie zapomocą zmian w do- 
świadczeniu w rozmaitych kierunkach możnaby 
zapewne dojść do odsunięcia tej degeneracji 
na plan i czas dalszy. Ostatecznie jednak każdy 
proces ciągły, stosowany w jakimkolwiek prze- 
myśle, jest tylko teoretycznie procesem ciągłym. 
Przerwy w takim ruchu muszą następować 
chociażby ze względu na konieczność oczyszcze- 
nia i remontu aparatów. Tu dochodziłaby je- 
szcze do tego konieczność usuwania osadu 
drożdżowego z poszczególnych naczyń fermen- 
tacyjnych z póczątkiem pojawienia się degere- 
racji i ewentualna konieczność następnego za- 
silenia aparatu nową kulturą drożdży. 

Próby nasze są niewątpliwie bardzo dalekie 
od rzeczywistości technicznej, są jednak, jak 
wyżej zaznaczyliśmy, zachętą do dalszych 
w tym kierunku usiłowań, które pozwalamy 
sobie tu dla naszego Zakładu zarezerwować. 
Poza względami bowiem, które powyżej już 
przytoczono, istnieją fakty stwierdzające, że 
technika fermentacyjna idzie w kierunku cią- 
głości, jak to na wstępie udowodniliśmy. Oprócz 
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trudności powyżej już zaznaczonych i oprócz 
samej kwestji kalkulacji takiego przerobu, 
możemy wymienić jeszcze dwie sprawy, które 
mogą stanowić trudność przeniesienia tego 
rodzaju fermentacji ciągłej na teren postępowań 
technicznych. Taką trudnością jest przede- 
wszystkiem zatykanie przewodów i komuni- 
kacji pomiędzy poszczególnemi naczyniami 
fermentacyjnemi przez działającedrobnoustroje, 
a następnie konieczność stosowania wyciągów 
słodowych i to jałowych zamiast samego 
słodu. 
ZESTAWIENIE WYNIKÓW. 

1. Skonstruowano aparat laboratoryjny 
dla przeprowadzenia fermentacji alkoholowej 
sposobem ciągłym, przy stałym dopływie jało- 
wego zacieru słodkiego i odbiorze zacieru od- 
fermentowanego, a więc przy stałym przepływie 


zacieru przez aparat w warunkach czystej- 


hodowli pracujących drożdży, dodawanych 
tylko jednorazowo na początku. 

2. Zapomocą tego aparatu przeprowadzono 
fermentację dwu zacierów gorzelniczych ziem- 
niaczanych i jednego żytniego. 

3. Przy tych fermentacjach uzyskano od- 
fermentowania pozorne najniższe 1,20 B dla 
zacierów ziemniaczanych, a 1,1% B dla zacieru 
żytniego, otrzymując w zacierze odfermento- 
wanym wydajności alkoholu absolutnego z cu- 
krów około 52 do 54 l ze 100 kg. 
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4.  Zrealizówano zatem możliwość laborato- 
ryjną fermentacji gorzelniczej ciągłej z przybli- 
żeniem odfermentowania i wydajności alkoholu 
do wyników w technice. 


ZUSAMMENFASSUNG. 
Uber Dauergirung von Brennerei- 
stirkemaisechen. 


Es wurde eine Laboratoriumsapparatur zusam- 
mengestellt, die eine Brennereigirung unter wirkt: 
chem Dauerbetrieb ermöglicht. Die Girung verläuft 
hier nämlich beim ständigen Zufluss sterilisierter 
siisser, und unter gleichzeitigem Abziehen vergorener 
Maische — sie geschieht also in standiger Bewegung 
der Maische durch die Girungsgefisse und ihre Ver- 
bindungsróhren. Die Arbeitshefe wird dabei nur ein- 
mal am Anfang eingesiet und verbleibt bis zu Ende 
in Reinkultur. 

In dieser Apparatur wurden Girungen von zwei 
Brennereikartoffelmaischen und einer Roggenmaische 
durchgefiihrt. Das Verfahren fiihrte im besten Fall 
von ca. 14% Ball. in Siissmaische zu scheinbaren 
Vergirungsgraden, die bei den  Kartoffelmaischen 
1,20 Ball. und bei der Roggenmaische 1,19 Ball. (bei 
gleichzeitigen Alkoholkonzentrationen 6,86% Tr, bez. 
6,470 Tr) betragen. Man erreichte in den genannten 
drei Dauergirungen ca. 52—54 l Alkoholausbeute 
in den. vergorenen Maischen aus 100 kg eingeführten 
Zuckers. Dadurch wurde eine wirkliche Brennerei- 
dauergiirung im Laboratorium realisiert mit Annihe- 
rung an technische Vergirungsgrade und Alkohol- 
ausbeuten. 

Institut fiir Chemische Technologie 
der landwirtschajtlichen Gewerbe 
an der Technischen Hochschule, Lwów. 


Dział sprawozdawczy. 


Documentation. 


2. Technologja nieorganiczna. 

Technologie des matières anorganiques. 

Lit i jego połączenia. Występowanie 
w naturze, otrzymywanie i zastosowanie.— 
J. FRYDLENDER. — Rew. prod. chim. 33, 97—100 
i 16 1—165) (1930). 

Nowoczesna chemja często sięga obecnie do 
mało rozpowszechnionych ciał nieorganicznych 
i znajduje dla nich szerokie zastosowanie technicz- 
ne. Tak jest z jodem, radem, berylem, litem, 
z nowoodkrytym pierwiastkiem hafnem i t. d. 

Lit w przyrodzie występuje zazwyczaj w ilo- 
ściach niedużych. Znajduje się w minerałach 
lepidolicie, ambligonicie i innych, w popiele ty- 
toniu, herbaty, w niektórych wodach mineralnych 
(n. p. z Salsomaggiore) w postaci węglanu litu. 
Głównym źródłem litu jest lepidolit. Pokłady jego 
są w Kal'forni i w Manitobie (w Kanadzie). W Ka- 


nadzie powstało przed trzema laty towarzystwo 
Silver Leaf Mining Syndicate Ltd do eksploatacji 
i przeróbki lepidolitu. Z końcem 1928 r. miała być 
uruchomiona fabryka w Bradford. W Niemczech 
Metallgesellschaft w Frankfurcie założyło w 1928 r. 
fabrykę w Hans Heinrich Hütte w Langelstein 
(Harc) do wyrobu litu metalicznego i jego soli. 


Lit metaliczny ma całkiem specjalne własności. 
Jest on najlżejszą z substancyj stałych (0,543 
w 200. ma największe ciepło właściwe (0,9408 w 00) 
z pierwiastków i najniższy ciężar atomowy z metali 
(6,94), jest bardzo ciągliwy, daje się łatwo walco- 
wać. Twardość ma więks a od sodu i potasu, 
lecz mniejszą od ołowiu, wapnia i strontu. Lit 
wiąże w zwykłej temperaturze azot na LN, 
w wyższej tworzy z wodorem wodorek LiH. Sto- 
piony ma duże powinowactwo do węgla, siarki, 
fosforu. Nie należy go dlatego stapiać w naczyniach 
żelaznych. Rozpuszcza wszystkie zanieczyszcze- 
nia zawarte w zwykłem żelazie, robi je porowatem 
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i może wyciekać. Nie należy go również stapiać 
w szkl» lub porcelanie. Redukuje bowiem krze- 
mionkę i naczynia nieuchronnie pękają. Do sta- 
piania litu nadają się jedynie naczynia ze stali 
specjalnych. 

Poniżej 180° można lit śmiało topić i odlewać 
na powietrzu. W temperaturze wyższej zapala 
się bardzo łatwo. Lit tworzy bardzo łatwo stopy. 
Ciekawy jest amalgamat litu LiHg o t topnie- 
nia 6090! 

Węglan litu rozpuszcza się łatwiej w wodzie 
zimnej niż w ciepłej (1,539 cz. w 00 i 0,728 cz. 
w 1000), w wodzie nasyconej CO, rozpuszcza się do 
5% kwaśnego węglanu litu. W 6180 topi się węglan 
litu z równoczesnym rozkładem, tak, że po ostu- 
dzeniu tworzy się mieszanina węglanu i tlenku 
litu. Stopiony węglan litu atakuje naczynia pla- 
tynowe, srebrne i porcelanowe. 

Chlorek litu jest krystaliczny, rozpuszczalny 
w wodzie (w 00—63,7 cz.; w 960 —129 cz.; w 1600— 
145 cz.), w alkoholu (1 cz. w 10 ez. alkoholu ab- 
solutnego), w alkoholu amylowym (8,26%), w gli- 
cerynie (4,15%) i acetonie. Topi się w 6090, w bia- 
łym żarze jest lotny. 

Lit absorbuje bardzo łatwo azot, który we- 
wnątrz metalu tworzy duże kryształy, nadając 
całości strukturę porowatą. Autor odgazowywał 
i stapiał w próżni lit, stosując piec z stali Kruppa 
V2A, ponieważ inne materjały, jak wspomniano 
nie nadają się do tego. 

Lit metaliczny otrzymuje się przez elektrolizę 
stopionego chlorku lub mieszaniny chlorku litu i po- 
tasu, ewentualnie przez redukcję w piecu elek- 
trycznym chlorku litu wapniem metalicznym. 
Elektroliza mieszaniny chlorku litu i potasu jest 
prawie powszechnie używaną. Jako pierwsze 
stadjum fabrykacji litu uważać należy otrzymanie 
chlorku litu z minerałów, zawierających lit, 
w pierwszym rzędzie z lepidolitu. Początkowo 
otrzymywano chlorek litu przez rozkład lepidolitu 
kwasem siarkowym, z roztworu wytrącano fluorek 
litu, z którego otrzymywano bardzo czysty chlorek. 
Na większą skalę techniczną metoda ta nie była 
odpowiednią. Po żmudnych i niezwykle ścisłych 
badaniach wypracowano metodę rozkładu mine- 
rałów, zawierających lit, przez ogrzewanie z nad- 
miarem siarczanu potasu. Po wyługowaniu wodą 
otrzymuje się roztwór siarczanu potasu i siar- 
czanu ltu, z którego można wydzielić lit jako 
fosforan, węglan lub fluorek. Najlepszem okazało 
się wytrącanie litu fluorkiem potasu. Szereg 
patentów zgłoszonych przez „Metallbank und 
Metallurgische Gesellschaft” (Metallgesellschaft1) 
opisuje doté dokładnie warunki rozkładu mine- 
rałów i wytrącania fluorku litu. Temperatura 
rozkładu n. p. lepidolitu o zawartości 1,44%, Ti 
wynosi 880—9200., Pracując metodą rozkładu 
minerałów dla produkcji metalicznego litu opra- 


1) Pat. niem. 413 721 , 417 169, 413 722, pat. 
franc. 6327225. 
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cował1 „Metallgesellschaft” metodę otrzymywa- 
nia go z innych produktów handlowych: węglanu 
i wodorotlenku litu. Węglan otrzymuje się przez 
wytrącenie z oczyszczonego roztworu siarczanu 
węglanu litu węglanem potasu. Roztwór siarczanu 
potasu wraca w obiegu kołowym do roztworzenia 
minerałów, zawierających lit. 

Tstnieją różne metody otrzymywania litu dro- 
gą elektrolizy. G un tz stosuje mieszaninę chlorku 
litu i potasu o t. t. 450%, stosując anodę węglo- 
wą i katodę żelazną oraz gęstość prądu katodową 
10 A. Napięcie wynosiło około 10 RH Lit tak 
otrzymywany zawierał zanieczyszczenia potasu. 

Johannsen stosował mieszaninę zawierającą 
bromek i 10—15% chlorku litu t. t. topu 5200. 

Borchers stosował sam chlorek litu lub 
w mieszaninie z chlorkami alkalicznemi oraz 
z małym dodatkiem chlorku amonu celem neutra- 
lizowania wolnych alkaljów. Gęstość katodowa 
wynosiła 10 A na dm?, napięcie poniżej 5 V. 

Można również przeprowadzać elektrolizę w roz- 
tworach soli litu w rozpuszczalnikach organicz- 
nych, jak pirydynie (Kahlenberg), acetonie, wyż- 
szych alkoholach i t. d. 

Według Girsewalda otrzymuje się bez żadnych 
trudności lit metaliczny w technice przez elektro- 
lizę mieszaniny chlorków litu i potasu. Lit handlo- 
wy tak otrzymany zawiera 98—99% litu czystego, 
resztę stanowi sód i nieco potasu. Pakowanie 
i przechowywanie litu przedstawia pewne trudności. 
Przechowuje się go w postaci prętów o średnicy 
6 cm w puszkach żelaznych spawanych. Chodzi 
o uchronienie go przed zetknięciem z powietrzem, 
z którego pochłania zarówno azot jak i tlen, two- 
rząc azotek względnie tlenek. 

Dlatego „„Metallgesellschaft” przed sprzedażą 
przeprowadza ścisłą kontrolę wagi, magazynując 
wytworzony lit przez pewien okres czasu. 

Węglan litu jest technicznie najważniejszym 
z soli litowych, ponieważ służy jako materjał 
wyjściowy do otrzymywania innych soli używanych 
w farmaceutyce, jak chlorku, jodku, benzoesanu, 
cytrynianu, salicylanu, soli kwasów naftenowych 
i t. d. Również z węglanu litu otrzymuje się, uży- 
wany do akumulatorów alkalicznych, wodoro- 
tlenek litu. 

Zastosowanie litu i jego soli jest dość obszerne. 
W 1918 r. odkryto w laboratorjum „,„Metallgesell- 
schaft? w Frankfurcie nad Menem, że bardzo 
mały dodatek litu do glinu lub jego stopów zwięk- 
sza w wyjątkowym stopniu twardość. Podobnie 
zwiększa lit wybitnie twardość stopów ołowiu. 
Stopy ołowiu i cynku z litem używane są jako 
metale łożyskowe w kolejnictwie niemieckiem 
pod nazwą „,Bahnmetall”. Własności fizyczne 
stopów z litem opracował Assman nï). Metall- 
gesellschaft w całym szeregu patentów?) Dodae 


1) Chemical Trade J. 85 145 (1929). 
2) Pat. ang 147 903, Pat. franc. 532 219, 594 870. 
Pat. am. 1 652 077, 1 652 077, 1 652 078. 
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własności stopów glinu i litu, oraz łożyskowych 
stopów, zawierających ołów, lit (0,03—0,05%,) sód, 
wapń, do których można dodawać miedź, nikiel, 
kobalt, cynk, magn, bizmut, kadm, arsen, anty- 
mon, cynę, glin, krzem, selen, fosfór, siarkę. 
Wytrzymałość takich stopów z litem wynosi około 
16—18 kg/mm?, twardość 40—45 kg/mm2. 

Azotek litu polecany jest!) jako katalizator do 
syntezy amonjaku. Wodorotlenek litu stosuje się 
w akumulatorach alkalicznych Edisona. Lau- 
terbach?), poleca dodatek soli litu do kąpieli 
elektrolitycznej przy chromowaniu. Z mrówczanu 
litu przez rozkład termiczny uzyskuje się aceton 
i alkohol metylowy (metoda B. A. S. F.). Duże 
zastosowanie znajduje fluorek litu przy wyrobie 
szkieł optcznych5%). W medycynie używa się dość 
często soli litowych kwasów organicznych. 

Przy końcu podaje autor metody analityczne 
oznaczania litu w stopach i minerałach. 

Metody analityczne nowsze opracowali Gir- 
sewald oraz Schürmann i Böhm z „Sta- 
atliches Matenalpriifungsamt".w Berlin-Dahlem4). 
Według ich metody wytrąca się z roztworu chlor- 
ków na gorąco ciężkie metale tlenkiem lub węg- 
lanem srebra. Roztwór zawiera chlorek litu i so- 
du, które rozdziela się alkoholem amylowym (roz- 
puszcza tylko chlorek litu) i następnie po prze- 
mianie na siarczan oznacza się lit wagowo w tej 
postaci. St. Ma. 


8. Ceramika, szkło, cement i materjały 
budowlane. 


Céramique, verrerie, ciment, matériaux de con- 
struction. 


O wpływie niektórych soli, kwasów i ciał 
organicznych na cement i beton. —R. GRÜN. — 
(Z. angew. Chemie 43, 496 (1930). 

Zarówno cement jak beton są ciałami o cha- 
rakterze zasadowym i dlatego wolne kwasy muszą 
oddziaływać na nie chemicznie. Unika się po- 
wszechnie kwaśnych wód do zarabiania betonu 
z obawy przed zniszczeniem cementu. Tymczasem 


1) Pat. ang. 199 025, 199 v27, 199 030, 199 032. 
2) Pat. ang. 299 395. 

3) Pat. am. 1 541 407. 

4) Chem. Ztg. 51 677 i 698 (1927). 


PRZEMYSŁ CHEMICZNY 407 


obawy te są nieuzasadnione, ponieważ wody 
takiej można używać, a nawet skracać czas wią- 
zania bez obniżenia wartości betonu. Również 
kwasy, szczególnie te, które dają nierozpuszczalne 
sole wapniowe nie niszczą zupełnie betonu. Autor 
badał wpływ nietylko kwasów, ale i soli o od- 
czynie kwaśnym na czas wiązania i wytrzymałość 
cementów portlandzkiego i  wielko-piecowego. 
Używał ich roztworów do zarabiania cementu 
i oznaczał zwykłemi sposobami czas wiązania. 
Chlorek wapniowy przyśpiesza dla obu rodzajów 
cementu czas wiązania proporcjonalnie do stę- 
żenia. Chlorek glinu i mieszanina obu tych chlor- 
ków zachowują się również tak samo. Podobnie 
jest i z chlorkiem żelaza oraz w mniejszym już 
stopniu z chlorkiem baru. Sole te działają więc 
przyśpieszająco przyczem wytrzymałość na zgnia- 
tanie i ciągnienie po 28 dniach są zależnie od 
stężenia nieznacznie wyższe (4 i 5% roztwory) 
lub niższe (10%-we). Zupełnie podobnie woda 
zakwaszona kwasem solnym (1,8% HCI) przy- 
śpiesza wiązanie, zwiększając wytrzymałość z 453 
kglcm? na 519 kgjcm? (cement portlandzki) wzgl. 
z 568 na 599 kgjem? (cement wielkopiecowy). 
Natomiast hamująco działają na czas wiązania 
liczne sole organiczne. Doświadczenia z roztwora- 
mi cukrów, benzaldehydu i aldehydu octowego 
wykazały, że wytrzymałość na zgniatanie ce- 
mentu portlandzkiego po zarobieniu roztworami 
tych ciał :pada z 277 na 10—20 kgjem?, zaś z wodą 
borowinową z roztworem żelatyny na 190 kgjem?. 

Zupełnie inny jest wpływ wód zakwaszonych 
na związany już i stwardniały beton. Przeprowa- 
dzono badania z wodą : akwaszoną kwasem fosfo- 
rowym (1,5 i 10%) i kwasem szczawiowym (1 i 5%). 
Przy 5%-wym roztworze kwasu fosforowego do 
6 miesięcy nie widać wpływu ujemnego. Po tym 
czasie spada jednak wytrzymałość gwałtownie. 
Kwas fosforowy wiąże prawdopodobnie wapń 
tworząc łatwo rozpuszczalne fosforany, co prowadzi 
w końcu do rozpadu betonu. Kwas szczawiowy 
nie działa szkodliwie na beton. Kostki zachowują 
się tak jak w wodzie, to znaczy wytrzymałość 
ich rośnie. Doświadczenie z kwasem szczawio- 
wym i fosforowym prowadzono przez 12 miesięcy: 


St. Ma. 


Ze Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej 


Association des Ingénieurs - Chimistes de la République Polonaise 


Statut „Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej”. 


I. 


Nazwa, siedziba, teren działalności 
i charakter Związku. 


$ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Związek Inży- 
nierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej”. 

$ 2. Siedzibą Zarządu Głównego Związku jest 
m. Warszawa. Siedziby Zarządów Okręgowych 
ustala Zjazd Delegatów. 


$ 3. Terenem działalności Związku jest Rzeczpo- 
spolita Polska przy zachowaniu obowiązują- 
cych praw i przepisów o Stowarzyszeniach. 
Zjazd Delegatów zmienia w razie potrzeby 
ilość i granice okręgów. 

4. Związek jest Stowarzyszeniem apolitycznem, 

5. Związek jest osobą prawną i przysługują mu 
wszystkie prawa z przymiotem osoby prawnej 
związane. 
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Związek używa pieczęci oraz blankietów z na- 
pisem: „Związek Inżynierów Chemików Rze- 
czypospolitej Polskiej”. 


II. 


Zadania i cele Związku. 


. Zadania i sposoby działania Związku, z za- 


chowaniem obowiązujących przepisów praw- 

nych, są następujące: 

a) obrona praw i tytułu, oraz obrona intere- 
sów członków przez pośrednictwo pracy, 
organizowanie i niesienie pomocy mater- 
jalnej, 

b) interwencja w sprawach zawodowych, 

c) tworzenie i prowadzenie kas samopomocy 
koleżeńskiej, opartych na własnych sta- 
tutach zarejestrowanych przez władze, oraz 
zakładanie i popieranie spółdzielni członków 
Związku, 

d) zbliżenie swych członków i utrzymywanie 
między zawodowej i towarzyskiej 
łączności, 

e) iniejatywa i interwencja w kwestjach, doty- 
czących rozwoju polskiego przemysłu che- 
micznego, 

f) organizowanie wycieczek  naukowo-tech- 
nicznych i ogólnokształcących w kraju i za- 
granicą, 

g) branie udziału w rozważaniu problemów te- 
chniki i przemysłu chemicznego, ułatwia- 
nie swym członkom korzystania z bibljotek, 
pracowni naukowych, zawiązywanie sto: 
sunków z pokrewnemi stowarzyszeniami 
w kraju i zagranicą, 

h) w razie potrzeby organizowanie kursów 
oraz prowadzenie instytucyj i zakładów 
chemicznych, 

i) popieranie pracy twórczej swych członków 


nimi 


w dziedzinie wiedzy chemicznej i udziela- 


nie im w miarę możności bezpłatnej porady 
zawodowej. 


III. 


CzłonkowieZwiązku,ichprawaiobo- 


S28 
§ 9. 
$ 10. 


wiązki. 

Członkowie Związku dzielą się na: 

nych, nadzwyczajnych i honorowych. 
Członkiem nadzwyczajnym może być każdy 
pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 
o nieskazitelnej przeszłości, posiadający dyplom 
inżyniera chemika, lub równoznaczny mu, 
względnie bez dyplomu inżyniera chemika, 
lecz posiadający ukończone inne wyższe studja 
chemiczne i pracujący w przemyśle conajmniej 
lat pięć, przyjęty na Zebraniu Zarządu Okrę- 


gowego 34 głosów obecnych. 
Członkiem zwyczajnym zostaje na wniosek 


Zarządu Okręgowego każdy z członków nad- 
zwyczajnych na mocy decyzji Zarządu Głów- 
nego, lecz nie wcześniej niż po roku od czasu 


zwyczaj- 


§ 13. 


UR 


S 20. 


14. 
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przyjęcia. Członek nadzwyczajny, nie uzwy- 
czajniony w ciągu dwu lat od chwili przyjęcia. 
traci prawa członkowskie. 


. Członkiem honorowym może być osoba, która 


zasłużyła się dla Związku lub dla polskiego 
przemysłu chemicznego, o czem decyduje 
Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głów- 
nego. 


. Każdy członek związku otrzymuje od Zarządu 


Głównego legitymację członkowską, którą obo- 
wiązany jest zwrócić w razie wystąpienia lub 
wykluczenia. 

Członkom nadzwyczajnym przysługują wszel- 
kie prawa członków zwyczajnych, prócz bier- 
nego i czynnego prawa wyborczego, oraz 
wprowadzania kandydatów na członków. 
Prawa członków zwyczajnych i honorowych 
są następujące: 1) korzystanie ze wszystkich 
instytucyj i urządzeń Związku, przewidzianych 
w $ 7; 2) uczestniczenie w Walnych Zebra- 
niach Okręgowych z prawem biernego i czyn- 
nego prawa wyborczego; 3) wprowadzanie 
kandydatów na członków. 


5. Obowiązki członków są następujące: 


a) każdy członek winien stosować się do 
przepisów statutu, regulaminów Związku 
oraz do wszelkich decyzji Władz Związku, 

b) każdy członek winien wnieść wpisowe 
i regularnie uiszczać składki członkowskie, 

c) każdy członek winien w miarę możności 
przyczyniać się do rozwoju Związku. 


. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są przez 


Zarządy Okręgowe na zasadzie zgłoszonej pi- 
semnej deklaracji. W razie nieprzyjęcia kan- 
dydata Zarząd Okręgowy nie jest obowią- 
zany do podawania motywów odmowy. 


. Kandydatura na członka nadzwyczajnego win- 


na być zgłoszona do Zarządu Okręgowego 
Związku przez dwu członków zwyczajnych, 
nie należących do danego Zarządu Okręgo- 
wego. Nazwisko kandydata winno być podane 
do ogólnej wiadomości członków na jeden 
miesiąe przed przyjęciem go. 


. Kandydatom nieprzyjętym przez Zarząd Okrę- 


gowy przysługuje prawo odwołania się do 


Walnego Zebrania Okręgowego. Członkowie 


nadzwyczajni nie uzwyczajnieni po roku od 
daty przyjęcia mogą odwoływać się do Zjazdu 
Delegatów z prośbą o uzwyczajnienie. 


. Wykreślenie członka może nastąpić na zasadzie 


decyzji Zarządu Okręgowego, w razie pisemnie 
zgłoszonej chęci wystąpienia lub w razie nie- 
opłacenia składek w przeciągu dwunastu mie- 
sięcy. Po uiszczeniu wszystkich zaległych skła- 
dek członek nabywa pierwotne prawa. 

Wykluczenie członka może nastąpić na mocy 
wyroku Okręgowego Sądu Koleżeńskiego przez 
Zarząd Okręgowy. Zarząd Okręgowy uchwałą 
34 obecnych może zawiesić członka w prawach 
do czasu wyroku sądu koleżeńskiego. (d. n.) 


